KRIST IANFELDTS GATE 



Nr. 3 d Klasse - 

7 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kristianf eldts gate nr. 3D 
Betegnelse 


Eier 1970 Bjarne M. Trøan 

Takst kr. 12 000 Areal tomt 267 m * bygninger 

Bruk Bolig 


rrr 


Oppført tidligst senest 


omkring 


mc w 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


vjrunnmur ruoacl a LcUl « opi ukkc t • 

Vegger Tømmer. Stående panel. 


Klatter 

0 


Tak Valmtak. Skifer. 


Delvis. 


Eksteriør T-post vinduer med tre ruter 
Laf tekasser . 


i faget og flat omramming. 


Interiør 




Gårdsplass, Grus. Hage. 
uthus 1 . etas j e , skur . 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

positive. 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 




Priorfering 




Dato 2.5. 1975. 
Sign J . T . 



Gate Kristianf eldtsgate 


nr. 3D 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 




* 




Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 











ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Kristianf eldts gate nr. 7 
Bolig 




Eier 1970 

Takst kr 
i anal i\r. 

Bruk 


Klara Berg Solsvik 

1 O nno Arpal tnmt 1 'Xd nv bvaninaer 

Bolig 


m' 


Hnnfort 


tidliost senest 


omkrina 


•Ul NI 

Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 


• 




Hovedmål 




Etasjer 2 


f~l runn m 1 1 r 

Vegger 


Tømmer. Stående panel. 


Kjeller 


Tak 


Saltak. Skifer. 


Ingen. 


Eksteriør 


To-fags vinduer med flat omramming og to ruter i 
faget. Mindre format i 2. etasje. 


Interiør 


Delvis modernisert. 




Gårdsplass, 
Uthus 


Grus. Trang. 

To etg. Pulttak. Ubebodd. Dårlig. 


Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive. 






Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering ^ 
Miljøvurdering ^ 






Prioritering 






Dato 2.5.1975 
Sign J • T . 



Ga,e Kristianfeldts gate nr 7 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



